porucznik K. B. W. 
przeżywszy lat 29, po długiej a ciężkiej chorobie, zmarł dnia 27 lipca 1952 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim na miejsce wieczneg o 
speczynku nastąpi w środę dnia 30 b. m. o godzinie 3'?° po poł., na który-to smutny obrzęd zapraszają 


rodzice, siostry, bracia i rodzina. 
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RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH Bis alien an WAU. A 


ZAKŁAD Nr 5 z o. U. FA 3942 - 28, 7. 1952 - M-3-21943 - 35 - Bl pism., VII kl., 70 gr. 
Kraków, ul. Grzegórzecka L. 7 — Telefon 500-56 
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